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Inventory Status Winston July/August Thrust 




Item # 

545345 

545351 

545342 


53732; 

Change 1 


Description 

9X3 Banner/price 

4X2 Banner 

Corex P Sign 


Mat 

Order Qty 

Allocation 

32,000 

% Remaining 

Allocation 

27,000 





Allocation 

70,000 

% Remaining 

Region 







mu 


mm 




1100 

1100 

372 

34% 

1250 

459 

37% 

413 

BKIl 


2088 

902 

31% 

1200 

700 


4*rz 74% 

1500 

1080 

72% 

496 


74%i 


2570 

74% 

1300 

1226 


«R% 

939 

809" 


375 

225 


2628 

1645 

.11!*'— Jl 

1600 

1400 

1400 


''y 1063 

1 1 aa 

1063 

qq 

■H0 

425 

474 

425 

2 


^ 2976 

2969 

B 

|7UU 

1000 

1 hZA 

1556 

1 lCU 

1524 

^834 

1 1 Ca) 

645 

645 


1110 

1011 

SSmu 

NHpEIiSS 

mm 

96% 


7406 

6161 

wmm 

pmmm 

4069 


> 3294 

2172 



11878 

wmmOSm 

2100 

2030 

2029 

100% 

220 


100% 

574 

574 


■■■■■kirk] 

1393 

100% 

2200 

776 

646 

83% 

853 

711 

83% 

1108 

1042 

94% 

4030 

3318 

82% 

2300 

1884 

1528 

nUBHEIE^ 

1570 

1350 

86% 

628 

452 

72% 

3500 


84% 

2800 

1703 

1063 

82% 

1419 

1038 


600 

349 

58% 

3973 

HEETi 

52% 


1566 

587 

37% 

1205 

485 


522 

123 

24% 

3655 

1067 

20% 

SSA 

7959 

5853 

74% 

5267 

3802 

72% 


2540 

74% 

16551 

10796 

65% 

5100 

1420 

1243 

• 88% 

1184 

993 

84% 

473 

358 

76% 

3314 

2966 

89% 

5400 

1375 

1355 

99% 

1063 

1043 

98% 

425 

395 

93% 

2975 

2935 

99% 

5600 

1368 

1332 

97% 

1015 

989 

97% 

406 

332 

82% 

2841 

2506 

88% 

5 BOO 

2097 

726 


1603 

58B 

37% 

697 

K3 

26% 

4894 

2335 

48% 

WSA 

5260 

4656 

■IH2 

4865 

3813 

74% 

2001 

1267 

63% 

14024 

10742 

77% 

6200 

1520 

1520 

100% 

1266 


100% 

507 

507 

100% 

3546 

844 

24% 


1363 

0 

.0% 

969 

■ 

0 % 

388 

0 

0% 

2714 

0 

0% 


1782 

1727 

97% 

1485 

1455 

98% 

594 

564 

95% 

4157 

4103 

99% 

6700 

1510 


7S% 

1259 

879 

70% 

504 

323 

64% 

3525 

2673 

76% 

6900 

1457 

11 

1% 

1089 

7 

1% 

436 

21 

5% 

3049 

22 

1% 

iceezsbi 

7632 

4398 

58% 

6068 

3607 

59% 

2429 

1415 

58% 

16991 


45% 

\m 












■ 

Natlonnl 


2743 



4127 


iMggaiSagfl 

845 



3159 


TOTAL 

29257 

23801 


22763 

1023B 


\mmsm 

8239 


66481 

44217 


lEEIESSi 


74.38% 



71.25% 


i_ 

68.66% 



63.17% 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/zxkyOOOO 






























































































































































































































07/06/08 15:42 ®336 741 4606 RJR-SALES EXEC. 1200 NY METRO @002/003 


ftem # 

545153 

Description 

Henley Shirt 

gaga 

BUM 

Allocation 

10,010 

% Remt 

1100 

505 

5 


1200 

881 

227 


1300 

422 

18 


1600 

396 

0 

1 

1700 

438 

7 


1800 

446 

0 


NESA 

3088 

267 


2100 

500 

313 


2200 

561 

•0 


2300 

573 

1 

1 

2600 

554 

134 


2900 

444 

26 

9NM 

SSA 

2632 

474 


5100 

5161 

0 


5400 

461 

23 


5600 

455 

0 


5300 

519 

98 



1951 

121 


6200 

460 

35 

! 

6300 

344 

0 


6600 

477 

0 


6700 

619 


■ 

6900 

428 


■ 

MWSA 

2328 

62 






National 


11 


TOTAL 

9999 

925 


% Remain 


9.24% 







1809 9&8TS 


Source: https:, 


Inventory Status Winston July/August Thrust 


16 

_ 545423 

Pk Display (Targeted for August Uasgj 

538685 

Corex NB Disc 


lining 

Allocation 

10,000 

% Remaining 

Allocation 

15.841 

Remain in 

3_.. 

1% 

413 

11 

3% 

295 

116 

39% 


26% 

495 

495 

100% 

355 

355 



4% 

375 

205 

55% 

269 

77 

29% 


0% 

425 

425 

100% 

313 

313 

100% 


2% 

474 

466 

98% 

HI: 

213 

63% 


0% 

519 

457 

89% 

»— ril 


0% 


8% 

2702 

2059 

76% 

1943 

bkeeo 

55% 


63% 

574 

14: 

2% 

411 

262 

64% 


0% 

576 

0 

0% 

412 

297 

72% 


0% 

628 

601 

96% 

449 

402 

90% 


24% 

566 

566 

100% 

406 

279 

69% 


6% 

522 

167 

32% 

374 

125 

33% 


18% 

2666 


47% 

2052 

1365 

67% 


0% 

473 

S§2 

97% 

339 

315 

93% 


5% 

425 

405 

95% 

304 

"246 

81% 


0% 

406 

300 

74% 

291 

242 

83% 


19% 

699 

BB3 

99% 

500 

197 

39% 


6% 


1645 

92% 

1434 


70% 


8% 


91 

18% 

363 

330 

91% 


0% 

388 

0 

0% 

278 

0 

0% 


0% 

594 

594 

100% 

425 

415 

98% 


0% 

504 

408 

97% 

361 

246 

88% 


6% 

436 

275 

63% 

312 

0 

0% 


3% 

2429 

1448 

60% 

1739 

991 

57% 















8682 




10000 

6700 


7168 

13112 





67.00% 



82.77% 
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Inventory Status Winston July/August Thrust 


Item # 

1 545330 

545324 


545303 

CTS Sleeve 

_ 545315 

CTS Display 

Description 

N< 

3 Add W< 

3bbler 

STS Wobbler 


Order Qty 

Allocation 

1500 

% Remaining 

Allocation 

1500 

% Remaining 

Allocation 

5,000 

% Remaining 

Allocation 

6,000 

% Remaining 

Region 












110O 

62 

29 

47% 

62 

29 

47% 

67 

0 

0% 

67 

0 

0% 

1200 

74 

73 

08% 

74 

73 

9B% 

22 

8 

36% 

22 

3 

36% 

1300 

56 

6 

11% 

56 

3 

5% 

101 

101 

100% 

101 

101 

100% 

1600 

64 

64 

100% 

64 

64 

100% 

289 

0 

0% 

289 

0 

0% 

1700 

71 

0 

0% 

71 

0 

0% 

210 

0 

0% 

210 

0 

0% 

1800 

76 

64 

82% 

78 

69 

89% 

262 

0 

0% 

262 

0 

0% 

NESA 

406 

236 

58% 

405 

238 

59% 

951 

109 

11% 

951 

109 

11% 

2100 

86 

16 

19% 

86 

16 

19% 

250 

138 

55% 

250 

159 

64% 

2200 

86 

0 

0% 

86 

0 

0% 

180 

0 

0% 

180 

0 

0% 

2300 

94 

88 

95% 

94 

89 

95% 

250 

0 

0% 

250 

' 0 

0% 

2600 

85 

56 

66% 

85 

56 

66% 

410 

0 

0% 

410 

0 

0% 

2900 

79 

15 

19% 

79 

15 

19% 

254 

0 

0% 

254 

1 


SSA 

430 

176 

41% 

430 

176 

41% 

1344 

138 

10% 

1344 


1 

5100 

71 

0 

0% 

71 

0 

0% 

125 

125 

100% 

12S 

jRRfgj 


5400 

64 

32 

50% 

64 

59 

93% 

150 

O 

0% 

150 



5600 

61 

0 

0% 

61 

0 

0% 

235 

0 

0% 

235 

ME 

0% 

5800 

105 

21 

20% 

105 

21 

20% 

190 

O 

0% 

190 

mm 

0% 

WSA 

301 

53 

18% 

301 

80 

27% 

700 

125 

18% 

700 



6200 

76 

17 

22% 

76 

17 

22% 

300 

52 

17% 

300 

21 


6300 

58 

0 

0% 

58 

0 

0% 

375 

0 

0% 

375 

2 


6600 

89 

72 

81% 

89 

72 

81% 

600 

27 

5% 

600 

14 

2% 

6700 

76 

27 

36% 

76 

38 

50% 

250 

0 

0% 

250 

0 

0% 

6900 

65 

1 

2% 

65 

1 

2% 

480 

2 

0% 

480 

41 

6% 

MWSA 

364 

117 

32% 

364 

. ... 

128 

35% 

2005 

81 

4% 

2005 

78 

4% 











_ _ 



National 


11 






2 





TOTAL 

1500 

593 


1500 

622 


5000 

455 


5000 

348 

...... 

% Remain 


39.53% 



41.47% 



9.10% 



6.96% 

“■ — ' * - - 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/zxkyOOOO 












































